八イブ' IJ ツドす抓湿器 (家庭用) 

[温風気化/気化巧] 

HD-5002 

取扱説明書 

<保証書巧 > 裏表紙に巧いでいます 
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お買い上げいただき、ありびとラございます。 

•お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。 

• 裏表紙の保証書は「お買い上げ曰•販売店 j などの記入をお確かめください。 

•取扱説お書はご使巧になる方びいつでち取り出せる場所に、大巧に保管しでください。 


DAINICHI 


点検•その他 


使用方法 

































安全のために必ずお守り < ださい 

この取扱説巧書にある項目は、盾巧の程度によって巧の2趙階に区分しでいまず。 


本文かの7—クは、巧の意味を表しまず。 

(7 —クのかや周逛に具化的な内容び書かれています。） 


0® ( D ® ( 


この7—クは、しではいけなし>1■禁止 J を表しています。 

〇處 

このマークは、必ず実行しでいただ<1■指/示 J を表しでいます。 


- 1 - 


A 警告 

この表示を無視しで、誤った取扱いをすると、人び死じ、重傷 
を負ラ巧能性、または义災の巧能性び想定される内容を巧し 
ています。 

A ま后、 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び傷害を負ラ 
可能性や物的損害の発生び想定される内容を巧しています。 


A 警告 (WARNING) 


分解•修埋•改造の禁止 

お客様個人による巧お’修理’ 
な造は絶巧にしないで < ださい。 
感電やな障の原因にな0ます。 



7 K につけたり、7乂をかけ 
た0しない 

义巧-感電の原因にな0ます。 



0 


AC 100 V 、定格1已 A 
な上のコンセントを単ミ虫 
で巧用ずる 

AC 100 V なが、または化の機 
おと併用すると义巧-感電の 


原因になります。 


〇 



本巧に異物を入れない 

の出ルーパや吸気グリルにピン 
やがをなどの異物を入れない 
でください。感電やけびの原因 
になります。 


0 



異常時い乂漏れ、コゲ< 
さい臭いなど）は運拓を 
停止して電源プラグを巧く 

異常のまま使巧しつブけると 
义巧-感電の原因にな0ます。 


い;!ふ 


子供だけで使わせたり、 
幼児の手の届 < ところで 
使わない 

やけど-けび-感電の原因に 
な0ます。 



0 



マグネット式プラグを、 
き L 幼児などが誤ってなめ 
ないよラにずる 

感電やけびの原因 
になります。 


0 


マグネット式プラグに 
ピンやごみを付着させ 
ない 

义巧-感電の原因 
になります。 


0 


運励亭止幽（約1分剛 
は、ヒーター周のに触れ 
ない 

やけど-けび-感電 
の原因にな0ます。 


0 


ご巧用前 まをのために必ずお守りください 


A 警告 (WARNING) 

電源プラグのお手入れ 
をずる 

ときどき電源プラグを巧き、ほ 
こりなどをな去しでください。 
ほこりびたまると湿気などで 
絶縁不良とな0、义巧の原因 
になります。 

〇グを 

電源コードる 

電源コードに巧 
たの' 重いち口 
まねたり、曲1’ 
ないで < ださい 
义巧-感電の原 

慶 

E 傷めない 

S 巧な力を如を 
りをのせたり、 
f たまま使用し 

〇 

>因になります。 

為 

電源プラグ 
お実に差し 

電源プラグは巧 
是し这み、傷/1 
るんだコン它こ 
いで <ださい。 
义巧-感電の原 

〇 

は根元まで 
& む 

ミ巧まで巧実に 
/だプラグやゆ 
/卜は使用しな 

因になります。 

み 

めれた手で電源プラグを巧を差し 

感電やけびの原因になります。 

お手入れずる際は、電源プラグを 
コンセントか 5 巧く 

感電の原励こなります。 


A ま意 (CAUTION) 

使用しないとをは電源 
プラグをコンセントか 6 
巧< 

けびややけど、絶縁第化による 
感電•漏電义巧の原因にな0ま 

C 資^賓 

屬原プラが 
電源コード 
がず巧端な 
を持って引= 

义巧-感電の居 

處 

骗くときは、 
を持たずに 
>電源プラグ 
を巧< 

i 因になります。 

加湿された風び家具- 
壁•力ーテンなどに直接 
あたるところには置か 
ない 

しみび巧いたり、をおするお 
それびお0ます。 

り i 爾 

タンクの化は毎曰新しい化道化と入 
れ替え、本巧内部は常に清潔に巧つ 
よラ定期的にお手入れずる 

おま入れせずに使巧しつブけると、カビや雑菌 
び繁殖し悪臭の原因になります。 

化質にょっでは、31軌こ反応し M A 
健康を損なう原 S になります。 

暖房機•テレビなどの電 1 
に置かない 

あ倒すると化びこぼれ、 

义巧-感電の原因にな0 

ます0 f 

ヒ 製品 

憑 

0 

1 の 

上 

不安定な場所に置いたり、 
傾けて使用しない 

化びこぼれ、义巧 • 

感電0原因1こな0 1 

ベンジン.シン ナーで ないた 
り、殺虫剤をかけたりしない 

弓1义’ひび割れ • 

感電のぉそれび |\ ) 

ぁります。 、三^ 

吸気ク IJ ル•プレフイルタ 
—•巧茵エアフイを 
はずしたまま使用 jT ^ 
しない 1 Xj 

巧障の原因になります 


ご使用前 まをのために必ずお守りください 
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安全のために必ずお守り < ださい 


お願い ( NOTICE ) 


巧出ルーバや吸気グリルをふさび 
ない 

吹出ルーパや吸気グリル 
をふさぐとをおやな障の 
原因になります。 



直射曰巧のあたるところや暖房器具 
の上や巧<に置かない 

タンク巧の空気び膨張し、 

化びあふれたり、プラス I 
チック部かびをお-変質 
するおそれびあ0ます。 



こまめにお手入れずる 

おま入れせずに使巧しつ 
ブけると、本化内部に化 
アカなどび巧着しでとれ 
に<<な0、誤動作や巧障 
の原因にな0ます。 



電磁調理器やスピーカーの近くなど 
磁気のをいところには 
置かない \ 

正常に作動しない場合び X 
あります。 ^ 



製品下部や巧を時々清掃ずる 

化びこぼれたまま放置 
すると、巧を腐食させる 
おそれびおります。 



この商品専用の電源コードを使用ずる 
また、他の商品には拓用しない 

巧障の原因にな0ます。 



使用しないとをは化を捨てる 

長期間使巧しないとぎは、タンク • トレイ巧の 
化を捨てでください。化を入れたまま放置する 
と、カビや雑菌び繁殖し悪臭の原因にな0ます。 


巧結のおそれびあるとをは、タンクと 
トレイの化を捨てる 

凍結したまま使巧すると、巧障の原因にな0 
ます。 


化道化なかは使用しない 

40でな上のお湯や化尝薬品-巧香剤-巧れ 
た化- 5ネラ J レウォータ ー• ア J レカリイオン化 • 
#戸水-をがおの化などを使巧するとカビや 
巧菌び繁殖しやす<なった0、をおや巧障の 
原因になります。 


長時巧使用しないとをは電源プラグ 
を巧く 

長時間使巧しないとぎは、 

電源プラグを巧いでくだ 
さい。义巧や吊想しない 
事巧の原因にな0ます。 



トレイ巧の化をがまない • がませ 
ない 

化調不良の原因にな0ます。 


巧:窗気化フイルターをはずしたまま 
使用しない 

巧障の原因にな0ます。 


湿度の高いところび日％な上）では 
使用しない 

巧障の原因にな0ます。 


タンクを入れたままを動しない 

移動するとぎは、必ずタンクを取0出し、傾け 
ないよラに静かに運んでください。 

化びこぼれで周囲を巧すおそれびあ0ます。 


ご巧用前 まをのために必ずお守りください 
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特長 


7 八イブ'リッドす；（温風気化/気化巧） 

八イブリッドすは化を含んだ抗菌気化フィルター 
に風をあでて如湿する r 気化す J と温風をあでて 
細湿する r 湿風気化す j を組みさわせた方すです。 

湿度びほいときは協風気化前ですばやく細湿し、 

設定湿度にあブくと温風を使わない r 気化す J に 
陆〇換そ如湿函を調整します。 

2お巧みにあわせで還べる吹出ルーバ 

的!化ルーパの開閉により、急速にお部屋を化を 
如湿した0、主に正面部分をスポット的に如湿 
するなど、お巧みにあわせて選べます。 



<ワイドポジション〉 <フ□ントポジション〉 



急速にお部屋を体 
を加湿したいとさ 


正面部分をスポット 
的に加湿したいとさ 


3 静音設計 

運拓音を抑そていますので、就寝時にを快適にご使巧いただけます。 

4マイナスイオン発生装置搭載 

この製品は、マイナスイ牙ン発生装置を搭載してお0、如湿しなびらマイナスイオンを発生 
させます。また、 r 7 イナスイスンま独運起 J をできます。 （7 イナスイオンは見えません。） 


5湿度たンサーによる自動運括 

お部屋の湿度を素旱く感知し、湿度にあわせて自動的に細湿羅を調節します。 

6 卜 U プル除菌機能搭載 

①除菌ボールパックびトレイ巧の水を除菌し、きれいな化でお部屋を如湿します。 

③巧;菌エアフィルターびお部屋の空気から捕らえた雑菌の繁殖を抑えます。 

⑤巧;菌気化フィルターびトレイ巧のカビ-雑菌の繁殖を抑えます。 

7蒸気や霧は見えません 

抗菌気化フィルターに風をあてで湿った空気をちり出す細湿方すのため、スチームファンす 
や超音波なのよラに壽気や霧は見えません。 


如湿量についで 


室内の湿度や温度の条件によ0抓湿量は 
変わります。 

巧の場さには細湿量びかなくな0ます。 

〇雨の曰など、湿度び高いとき 
〇室巧の湿度びほいとぎ 
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ご使用前 特長 









































































































る部のなまス 



許掘 ！] 


正面 


1抗菌エアフィルター歴互を 


タンクで n — 

7 ベ-ジ >18 ベ-シ vli 4 ベ-が 

タンク 



(ミ肖耗部品)にべ-み II 4 ベ-シ〉 

除菌ボール八‘ック 

ち肖耗部品)な^ h 4ぺみ 


14ぺ-ジ>115ぺ-を 
屬)トレィ 17ベ-ジ〉向石^ 



ご巧用前 さ部のなまえ 
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强括部 


給水サイン(ホ）「9ベ-ジ〉- 

〇タンクのかび'なくなると点滅 


7イナスイオンサイン(緑） 


19 ぺ-ジ〉 110 ベ-み 

〇 7イナスイオン発を中に点な 


マイナスイオンボタンー I 

「9 ベ-'：;〉 110 ベ-ジ〉 

〇マイナスイオン発を 
の入•のを巧ラ 
〇マイナスイオンお独 
運転の入•のを巧ラ 



DAINICHI 

給7未 


八イブリツドサイン(緑) 

「9ベ-ジ〉「1 Os - み II 2ベ-を 

〇加湿運転中に点な 
(温風気化す時のみ） 

現在湿度ランプ(緑） 

芭べ-ジ〉 Pi 0ベ-ジ〉112ベ-シ〉 

〇現在のお部屋の湿度 
び点口 


ぶマイナスイオン6ハイブリッド 


現を湿度(紛 ©30 の40の50 060 070 


-0 4 
- 〇 2時間 


陆タイマーランプ(緑）むぃン〉 

〇運転残り時間び点の 


枕タイマーボタン 112 ベ-ジ〉 - 

〇のタイ7—時間を設定する 


-0 70 
-0 60 
-0 50% 

V 設是ノ 


あ W み) 
-0 静音 
-0 自動 



運括入/切スイッチ 

「9ベ-みり〇ぺ-シ〉 

〇運転の入•のを巧ラ 


運転枕換ボタン I ル-み 
〇運転モードの切換を巧ラ 

運転モードランプ(緑)、けレンジ) 

〇設定した運転モードび'点な 


湿度設定ボタンの互を 
〇湿度を設定する 


湿度設定ランプ(ホ） のぺ-み 
〇設定した湿度び点な 


ご使用前 各部のなまえ 
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使用ずる場所•使用前の準備 


張或荀臣加適する鬼め]ミ 


設置場所 

〇直射曰おやエアコン-暖房機の温風が'当 
たらないところに設置しで < ださい。 

〇加湿器の周囲をあけで設置しでください。 


1 か平ですまな場所に設置しで < ださい。 
1 図の範囲内に物を置カス p いでください。 




使用条件(室温と湿度） 

〇室内温度は〇〜40で、湿度は20〜85%で使巧しでください。 



mmmmm 


Q) 


除菌ボ ー J レノ X ックを取り付ける 

7 タンクカバーをはすし、タンクを取り 
出しでからトレイを引き出す。 


※持ち上げなびら 
ま前に弓 I さ出す。 


2除菌ボールパック(パッキンの上に同個) 
をトレイに入れる。 



巧;菌気化フィルタ- 
トレイ 


- ゾ 除窗ボールパック r n 


技 


3 トレイを本体にじットする。 

4 


タンクを本体にじットし、タンクカノ \ '一 
を取なける。 


m 



〇ネ刀めでご使巧のときは、抗菌気化フイルターの顔料（オレンジ)び色落ちすることびあります 
び、顔料は無害で人体には影響ありません。色落ち（トレイ巧に色び付着する)び気になる方 
は、ご使巧前に2〜3時間水に浸けで、色び落ちでからご使巧ください。トレイ巧に付着した 
色はスポンジなどで洗い流しでください。 


ご使用前 使用する場所•使用前の準備 
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タンクに給化する 

7 タンクカノ一をはすし、タンクを取り出す。 


2 タンクキャップをはすす。 


3 


はずしたタンクキャップにごみ•糸くず•ほこり 
など付着しないよラにを意しでください。 


タンクを振り洗いしてから、水道水を□元 
までゆっくり給水する。 


4 タンクキャップを確実に閉める。 

〇タンクについた水は完をにおき取つでくだ 
さい。 

〇タンクキャップを下にしたとさ水漏れび'ない 
ことを確認しで < ださい。 






閱 





〇40で]^上のお湯や巧れたか-化等薬品-ち香剤など使巧しないで<ださい。変おやが障の 
原因になります。 

〇=ネラルウオーター-アルカリイオン水-#戸水-浄水器の水などは入れないでください。 
カビや雑菌が'繁殖しやすくなりな障の原因になります。 




マイナスイオンお独運転のみ巧ラ場台はタンクにかを入れなくでち運転できます。 


電源コードを接続する 


2 


マブネツトすプラヴを本体側面のプラク' 
差込□に接続する。 

電源プラグをコン忆ント （ 100 V )に差し 
込む。 


〇 




>家庭巧電源凶がでは使巧し 
ないで < ださい。 

動た異常や予想しない事が 
の原因になります。 


0 


ご使用前 使用する場所•使用前の準備 
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運面開始 


窗皂闆强する含替 


公 


リ日湿運乾するとま 

7 運括入/切スイッチを巧す。 



点の 


た巧ィナスィォン (• 八イブリッド） 

( 現を湿度 ㈱ 参撕040 〇胡060 070 
〇 70 


(〇瞒す@ 


〇朗 
• 50% 


◎ 


静音 

自動 


「自動運転」を開始し、マイナスイオンび'発ちします。 

<如湿運輯中の表示と動ぎ> 


X 7イナスイオンの発ちを止めたいとさ 
は、マイナスイオンボタンを1回押しで 
ください。 

7イナスイオンサインび消なし、力□湿 
運転を継続します。 



如湿方す 

A イブリツドサイン 

送風フアン 

加湿中 

温風気化す 

点な 

回転 

気化す 

消な 

回転 

加湿停止中 

消な 

停止 


■ 給化の台図- 

加湿運転中にタンクに水び'なくなると 
自動的に運転を停止し、給水サインの 
点滅と10回のブガー音でお知らせし 
ます。 、 I ' 


C^sS 


( is 7 jo 


ごーピーピ ー.. ク 


タンクに水を入れ本体にじツトしで 
ください。1〜2分後、給水サインび 
消なし、3回ブザー音び鳴り自動的 
に運転を再開します。 

赖蟲唆珍 


巧 


〇タンクを入れでからトレイに水び満たされるまでに1〜2分かかります。 

〇ネ刀めでご使巧のときに、吹出ルーパからプラスチックのよラなにおいがすることびあります 
び人体には影響ありません。換気をしなびらご使巧ください。1時間ほどでおさまります。 

7イナスイオンお独運転するとま 

7 マイナスイオンボタンを巧す。 

加湿運転停止中に 


CH ッピッ 



f 号イナスイオン） 


を巧す 


〇マイナスイオンサインび'点のし、マイナスイオンび'発ちします。 

〇加湿運転中にマイナスイオンお独運転に切り換之たい場台は、運拓入/枕スイッチを巧し、 
運転を停止させでからマイナスイオンボタンを巧しでください。 
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運拓開始使用方法 


運面停止 



智謂冒をする^替 


公 


如湿運括を停止するとさ 

7 運乾入/切スイッチを巧す。 
運転中に 

，運転， 

お^、なを巧す 


〇をでのランプ•サインび消のし、約60妙間送風後、停止します。 


を消の 


を八ィナスィォン(〇 A イブリツド） 

( 現在湿度化）030 040 0凯060 070 


〇 

70 

(〇齡すみ) 

〇 

60 

〇静音 

〇 

50% 

〇 S 動 


^3^ 


本体び転倒したときは、「ピーピーピーピ ー J とブザー音び鳴り運転び止まります。この 
とき送風フアンは回りません。 


運振入/枕スイッチをのってち、本体巧の温度上昇を防ぐため、送風ファンが'回りますので 
運転を停止しでから6 0秒]^上たつでから電源プラヴを巧いでください。 


マイナスイオンお独運乾を停止するとさ 

7 マイナスイオンボタンを巧す。 


マイナスイオン 
巧独運転中に 

磁 



を巧す 

マイナスイオンサインび'消:0し、運転を停止します 


マイナスイオン） 

( po ) 


運乾停止巧用方ま 
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運酬換•湿度設定 



觀别驶のしがた 


Q ) 


運 

拓 

切 

換 

湿 

度 

設 

定 

使 

用 

方 

ま 


お巧みの運転モードに設定しでください 

自動：自動で湿度をコント□ールし、お部屋を化を如湿します。 

静音：風量を弱め、自動で湿度をコント□ールし、お部屋を化を如湿します。 

/静音運振モードは、最大如湿量びかな<な0、お部屋の広さ、ま件によつては設定^ 
、湿度に達するまでの時間び長くなることびあります。 ) 

おやすみ：風量は微弱で、湿度に関係なく常に本化の近くを如湿します。 

(湿度び約80%な上の場さは、機おのまをお保のため如湿を停止します。） 

7 運括切換ボタンを巧すごとに運転モードが'のり換わります。 





〇初めでご使巧のときや、電源プラヴをコン t ントから巧いたり、停電したときは、「自動 J 設定 
に戻ります。設定を変之たいとさは再度、設定し直しでください。 



のしかを 




お巧みの湿度に設定しで < ださい 

7 湿度設定ボタンを巧すごとに設定湿度が'のり換わります。 




〇 

70 


〇 

70 

喊 *70 

— ► 

〇 

60 


参 

60 

— ► 〇 60 — 


参 

50% 

〇 

50% 

〇 50% 


〇選んだ湿度設定ランプび点のします。 
※運転モードび「おやすみ J のときは湿度設定はできません， 


m 



〇 

70 

(•術み） 

〇 

60 

〇爵音 

〇 

50% 

〇自動 


〇ネ刀めでご使巧のときは、湿度設定は 「50% J に設定されでいます。 

〇現在湿度表示は、室内平巧湿度のめやすです。設置ちをやお部屋の空気の流れにより必ず 
しち湿度計と一致しないことびあります。 
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切タイマ-運面 



難窗のレか居 


グ 


如湿運括かに一定時間で運括をおわらせたいとき 
(4 時間、2時間の設定び'でさます） 

7 切タイマーボタンを巧すごとに設定時間び'のり換わります。 



0 4 
〇 2時間 


KJ 。巧 I 可 

を夕懈除）^ 


0 4 お妥参4 

• 2時間~^ 〇 2時間 


〇還んだ設定時間ののタイマーランプが点なします。 
時間の経過ととをにのタイマーランプが'のり換わり、運転残り時間を表示します。 
(例）枕タイ7—を4時間に設定したとぎ- 


参4 

〇 2時間 


2時間経過すると 


0 4 
• 2時間 


2〜4時間00分 
〇〜1時間59分 


Z 設定時間び経過すると、自動的に運転を停止し、をてのランプ•サインび消：0します。 

がマィナスィオン(〇 /、ィプリッド） 

( 現な湿度（紛030 040 050 060 〇70 ) 


Cl 消め 


巧 



〇 

70 

(〇齡すみ) 

0 4 

〇 

60 

〇静音 

〇 2時間 

〇 

50% 

〇自動 


を巧って<ださい。新たに合わせ 


〇設定後にのタイ7—時間を変えたいときはちラ1度 
た時間からのタイ7—びた動します。 

〇のタイマー運転を設定する場台は、タンクの水量を確認しでください。水量が'少ないと 
タイマーが'切れる前に水が'なくなり、運転び停止し給水サインび点滅しでしまいます。 


切タイ7—運括をお除するとさ 

7 切タイマーボタンをのタイマーランプ輯除表示になるまで巧す。 

0 4 
〇 2時間 



〇のタイ7—運転で停止したときは、枕タイマーボタンを巧しでち運転は再開しませんので' 
運拓入/のスイツチを入れ直しでください。 I 


のタイマ—運乾使用方ま 
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お手人れのしかた 


〇点檢‘おま入れを巧ラときは、必ず運括を停止させ、送風フアン 
び停止したことを確認し、電源プラグを巧いで巧ってください。 
感電•発义•巧障の原因にな0ます。 




哥挡过のたびだ 


本化のごみやほこりを描さ取る 

〇柔らかい巧でからおきするか、かでラすめた中性洗剤をしみ 
込ませた巧でおいでください。 

〇変質や変色防止のため、ベンジン-シンナー•アルコール- 
アルカ リ洗剤- 漂白剤などは使巧しないでください。また、 
化尊ぞラきんを使巧するときはそのま意書に従ってください。 

タンク内をきれいにする 

〇タンク内の水を捨て、きれいな水を少し入れ、振り洗いしで 
ください。 





吸気グリルのお手入れをする 

7掃除機などで吸気グリルのほこりを取る。 

-の気グリルの巧れびひどいときは 

L 吸気グリルをはずし、抗菌エアフィルター- 
プレフイルターを取りはずす。 


2 . 吸気グリル • プレフィルターは掃除機など 
でほこりを取る。抗菌エアフィルターは 
までたたぎ、ほこりを取って<ださい。 
※巧菌エアフィルターは掃除機を使用しないで 
ください。 

义プレフィルター-抗菌エアフィルターの 
順に吸気グリルに取り付ける。その後、 
本体に取0付ける。 

※①のツメを本体の巧に差し込んでから②の 
ツメを差し込み、まで巧す。 




⑤ ツメ （2 箇所） 


1吸気グリルの巧れびひどくなるとり D 湿量びほ下したり、送風音び大きくなる原因になりま 
すのでこまめにお手入れしでください。 


おま入れのしかた 点巧•その他 
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§圈罰]ミ]国圈富 




巧;菌気化フィルター•除菌ボールパック•トレイのお寺入れをする 

〇トレイの水をすで、トレイをスポンジ 
などで水洗いする。 


タンクカノ X —をはすし、タンクを取り 


2 




※持ち上げなびら 
ま前に引さ出す。 


J トレイから巧国気化フイルターをはす 
し、水洗いする。 



4 


※表面の化アカやほこりを洗い流し、 
化にひたした柔らかい巧でおく。 

トレイから除菌ボールパックを取り 
出し、水洗いする。 



心 



フ〇-卜 

※フロートは、はす 
さないでください。 


6除菌ボールパックをトレイに入れる。 

^ 一^® フロ-卜 
胃 ボール パック 

/巧;菌気化フィルターをトレイに取巧 
ける。 



※ツメが'ある方をま前に 
しで入れる。 


8 トレイを本体にじットする。 



※奧までお実に入れ 
でください。 


9タンクを本体に忆ツトし、タンクカ 
ノ\'一を取なける。 


〇水アカび取れにくいときは、クエン酸を使い、下記のま順で洗淨しでください。（クエン酸は 
薬局•薬店でお買し成めください。抗:菌気化フィルターの洗浄は必ず別の容器で巧ってください。） 
のめるま湯 (4 CrCJ ^ 下)1 .5 L に約10 g を溶かす。獲度び高いと部品破損の原因になります。） 
⑤ 気化フイルターを約30分浸ける。简化フイルターをはずしたまま使巧しないでください。） 
③新しいかでしつ力'0すすぎ洗いする。(クエン酸の成分び残ると、においの発をや故障の原因になります。） 
※クエン酸は食品添如物で食品衛生上は無害ですび、幼巧のまの届かないところで保管しでください。 


〇抗菌気化フィルターやトレイに水アカびは着します。かアカは水道水に含まれるミネラル分 
び気化せずに残ったちのです。おま入れせすに使巧しつブけると固まってとれにくくなり、 
加湿量のほ下などの原因になりますので2週間に1回は必ずおま入れしでください。 


おま入れのしかた 点検•その他 
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» 障かな？とおった 5 



なの症がはが障ではあ0ません。修理を依頼される前に1度ごお認< ださい。 


症 状 

原 因 

処置 方法 

給水サインび点滅し 
でいる 

タンクの水が'なくなった 

タンクに給水しでください。 く8ぺ-ジ 1 

タンクに水び入って 
いるのに給水サイン 
び点滅する 

本体び傾いでいる。 

本体を水平な場所に設置しで < ださい。 

トレイび確実に本体に入っでし、なし、。 

トレイを確実に本体に入れでください。 

ク ぺ-ジ 1 

フ□-卜びひっかかっでいる。 

フ□ー ト周ののごみを取り除いでくだ 

さい。 <14ベ-ジ 1 

蒸気び見えない 

本製品は巧菌気化フィルターに風 
をあでで湿った空気を送り出す方 
すのため、蒸気や霧は見えません。 

異常ではありません。 く4ぺ-ジ 1 

運転しない 

電源コードびがれでいる。 

電源コードを正しくじツトしでください。 

<8ぺ-ジ 1 

給水サインび点滅しでいる。 

タンクに給水しでください。 <8ぺ-ジ 1 

運転モードランプまたは、 
のタイマーランプが点打 
しでしぶのに加湿しなレ 
(風び出ない） 

お部屋の湿度が'設定した湿度]^ 
上になっているため、加湿を止 
めでいます。 

異常ではありません。 

風は出でレるのに、 
タンクのかび減らない 
または、風の出びかない 

吸気ブリルにほこりがは着しで 
いる。 

吸気グリルのおま入れをしでください。 

<13ベ-ジ 1 

抗菌気化フィルターにかアカや 
ごみび巧着しでいる。 

抗菌気化フィルターのおま入れをしでく 
ださい。 <14ベ-ジ 1 

運転切換びでぎない 

給水サインび点滅しでいる。 


のタイ 7 —運転び 
でぎない 

タンクに給水しでください。 く8ぺ-ジ 1 

湿度び上びらない 

部屋び広すぎる。 

適届床面積の範囲でお使いください。 118ベ-み 

静音運転モードになっでいる。 

自動運転モードでお使いください。 

窓や戸び開いでいる。 

窓や戸を閉めでお使いください。 

音びする 

「ボコボコ j といラ音はタンクカ、 
らトレイに水び供給されるとき、 
タンクの中に空気び'入る音です。 

異常ではありません。 

「ブーン J という音は送風ファン 
び動いでいる音です。 

においび出る 

抗菌気化フィルターや吸気ヴリ 
ル-トレイび巧れでいる。 

抗菌気化フィルター•吸気グリル • トレイの 
お寺入れをしでください。 <13ぺ-ジ 1 <14ベ-ジ 1 

7 イナスイオンび 
出ない-見之ない 

7 イナスイオンは見えません。 

マイナスイオンサインび点のしでいると 
きは異常ではありません。 <4ぺ-ジ 1 

トレイ巧にオレンジ 
色の粒子び付着しで 
いる 

抗菌気化フィルターの顔料び'色 
落ちしたちのです。 

異常ではありません。また、人体には影 
響ありません。気になるちは抗菌気化 
フィルターを水洗いしでください。 <7ぺ-ジ 1 
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故障かな？とおつたら 点巧•その他 


なのよラなエラー表示び'現れたとさは、適切な処置を巧って < ださい。 


操作部(エラー表示） 

原 因 

処置 方法 

現在湿度ランプき点滅 

(現を湿度桃)- み' 30か〇が〇が0,,'70 ) 

本体を傾けたり、転倒したため 
S 動停止した。 

(振倒自動停止装置び作動） 

水平な場所に設置し、こぼれた水をおき、 
本体び乾いでから運転入/陆スイッチを 
押し直しでください。 <7 ぺ-ジ 1 <10 ぺ-ジ 1 

湿度設定ランプ 
ミ点滅 交。/ 

ホ 50〇/〇 

室温異常 (0 で]^下または4 0で 
上)になったため自動停止した。 
(室温異常自動停止装置び作動） 

設置方ををおかめ、運転入/枕スイッチ 
を押し直しでください。 ク ぺ-ジ 1 

運転 E - ドフンプ等^ 静音 j 
g 点滅 朱 自動 

修理-点檢が'必要な故障です。 

電源プラグを巧き、お買い上げの販売店 
にご相談 < ださい。 117 ベ-を 


〔処置を巧つでち直らないとさ、上記ながのエラー表示び'でたとき ） 


巧廣び害えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。 

巧障したまま使用しつブけると、予想しない事巧び発生するおそれびあ0ます。 


消耗品の交換 


交換めやす 

〇抗菌気化フィルターは、1シーズン御6力月)を目ちに新しいフィルター側売品)と交換し 
でください。クを过 

また、6力月巧でも巧れやかアカび落ちなくなった場台は交換しでください。 

交換せずに使巧しつブけると、如湿量のほ下や送風音び大きくなる原因になります。 

〇抗菌エアフィルター-プレフィルター-除菌ボールパックは巧れや水アカび落ちなくなった 
ら交換をおすすめします。ぐを互<1を互 

交換せずに使巧しつブけると、如湿量のほ下や送風音び大きくなる原因になります。 


保管と廃棄 


保管するとま（長巧間使用しないとま） 

7 おま入れのあと、よく水をおさ取り、乾かす。 

と お買い上げ時の個包箱に入れるか、ポリ袋などで包み、湿気のかないところに保管する。 

廃棄するとぎ 

7 本体-消耗部品を廃棄するとさは、各自を体の指示に従って廃棄しでください。 

I '苗を巧口のけ酉 S 〇抗菌気化フィルター…プラスチック ( PE . PP ) 〇プレフィルタ——プラスチック ( PP ) 

I ぶ耗 diDD の闷目 / 〇 抗菌エアフィルタ —— プラスチック ( PE ) 〇除菌ボール;（ック.••袋:プラスチック ( PP ) 

ボール:它ラ=ツク 



め扇圖若狸量のしか鬼 


巧障かな？とおつたら•消耗品の交換•保管と廃棄 点検•その他 
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保証と アフターサービス 





分 


♦保証書(裏表紙に巧いでいます） I 裏表紙〉 

販売店で必要事項を記入しでおおししますので、記入内容をおおかめのラえ、内容をよくお読 
みのあと、大切に保管しでください。 

参保証巧間 

保 IE 期間は、お買い上げ曰から本化3を間です。ただし、抗菌気化フィルター•抗菌エアフィル 
夕一-プレフィルター-除菌ボールパックは消耗部品ですので、保証期間巧でち有料とさせで 
いただきます。 





〇巧修巧性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 
〇本加湿器の補修巧性能部品は、製造巧のり後6巧な有しでいます。 



自荀臨觀する^舊段 


〇「な障かな？と思ったら J に従っでお調べください。<3を互クを司 

〇処置を巧ってち直らないときは、ご使巧を中止し、必ず電源プラヴを巧いでから、お買い上げ 
の販売店にご相談ください。その際は、なの事頂をご連絡ください。 

品 名：ダイニチ如湿お 

型 名： HD — 已〇02 

お買い上げ曰：保証書に記載 
症 が：エラー表示など、でぎるだけ詳しく 


参保証巧間口 

修理に際しましでは、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店び修理させで 
いただきます。 

参保証巧間び過ぎでいるとぎ 

修理すれば使巧できる場台には、ご希望により有料修理させでいただきます。 

参修理料を 

技術料+部品代 (+ 出張料)などで構成されでいます。 
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保註とアフタ—サ—ビス 点巧•その他 


定期点検のおずずめ 


長期間ご使巧になりますと機器の点検び必要となります。シーズン終了後などにお買い 
上げ販売店などに点検依頼をおすすめします。（有料） 


愛情点検 

長年ご使用の加湿器の点検を！ 

の 

こんな 
症状は 
あ0ま 
せんか 

-水漏れする 
-本体び異常に熱い 
-電源コードに触れると遇電 
したり、しなかったりする 
-運転中に異常な音が'する 
-その他の異常や故障びある 

► 

ご使用 
中止 

な障や事故防止のため、 
電源プラヴをコンた 
ントから巧き、お買い 
上げの販売店に点檢- 
修理をご相談 <ださい。 


仕様 


型 咨 

HD - 5002 

電源電圧及び周波数 

AC 100 V 50/60 Hz 

消費電力 

如湿運転 

375/360 W (最大） 

7イナスイむ職龍 

9/ 10 W 

加湿量（最ガ※ 

500 mL/h 

運転音 

最 大 

36 d B 

最 ル 

15 d B 

タンク 容量 

4.0 L 

適巧床面積 

木當和室 

14 1712(8.5 置） 

プレ八ブ洋室 

23 m 2 (14 置） 

がおブを（高 X 幅 X 奥） 

374.5 mmx 376 mmx 188 mm 

質 量 

約 4.3 kg (電源コード含む） 

電源コードの長さ 

2.0 m 

をを 装置 

停電ちを装置、転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置 

付属品 

除菌ボールパック、電源コード 


※如湿量は室温20で-湿度30%の場台です。 


宜 B 品の注文について 

消耗部品は、お買い上げの販売店にごまでください。その際は型名、部品咨、商品コードを 
はっさりとお伝えください。 



定期点検のおすすめ•仕様•部品のを文についで 点検•その他 
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ご起居の場台は事前(こお買い上げの販売店(こご相談くださし、。 

ご贈爸品等で本保証書に記入しであるお買い上げの販売店に修理びご依頼できない場含には、齊ネ±へご相談ください。 
保証期間内でち次の場台には有料修理になります。 


加湿器保証書 


型 

名 

HD- 5002 

製造 

番号 

お 

お咨前 

様 

客 

ご住所〒 


様 

電話番号 ( 

) - 

お買い上げ曰 

販売店住所•店名 

年月 曰 


な証期間(お買い上阳から） 
本体3年間 



I 


本書は、本書記載内容でお料修理を巧ラこ 
とをお約まするちのです。 

お買い上げの曰から左記期間か®障び凳 
ちした場合は、本書をご提示の上、お買い 
上げの販売店に修理をごの頼ください。 

广お客様へお願い） 

おま数ですが、お S 前、ご住所、電話ま号を 
わかりやすくご記入ください。 

G ご販売店様へ） 

お買い上げ曰、製造番号、責店 S 、住所、電 
話ま号を必ず記入し、（記入のない場合は 
巧効になります）本書をお客なへお渡しく 
ださい。 


修理メモ 


〈無料修理規定〉 

1. 取扱説明書、本体貼巧ラベル等のを意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店び無料修 
理致します。 

2. 保証期間巧に故障しで無料修理を受ける場合は、 

(お持込み) 商品と本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店に巧頼しでください。 

证お修雪 お買い上げの販売店にごの頼の上、本書をご提示ください。なお、離島及び離島に華する遠隔地への出張 
修理を巧った場合じは、出張に要する実費を申し受けます。 


(イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 
(□) お買い上げ後の持ち運びの際の落下等による故障及び損傷 

(八）义巧、地震、水害、落雷、その他天が地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用 
電源（電圧、周波数）、ほこりなどじよる故障及び損傷 

(二）消耗部品（抗菌気化フィルター、抗菌エアフィルター、プレフィルター、除菌ボールパック）の取り替え 
(が S 目弓ち'検 

(へ）一般家庭巧总外（例えば、業務巧の長時間使巧、車輛、船 fi 日への搭載）に使巧された場合の故障及ご1 冒、傷 
(卜）本書の提示が'なレ場台 

(チ）本書にお買い上げ年月日、お客様咨、販売店咨の記入のない場を、あるいはき巧を書き誓えられた場台 

6. 本書は曰本国内においでのみ有効です。 

7. 本書は再発巧致しませんので、紛失しないよラ大切に保管しでくださし、 

^この保証書は本書に明示した期間、条件のちとにおいで無料修理をお約束するちのでず。従ってこの保証書によって 
お客様の法律上の権利を制限するちのではありませんので、保証期間経過後の修理等についでご不明の場含は、お買い 
上げの販売店、または弊社(こお問い台わせくださし、。 

^保証期間経過綾の修理、補修巧性能部品の保有期間についで詳しくは、取扱説明書り7ページ)をご覧ください。 

Q 巧ずエ崇说式合な 

新漏県白根市大字北田か780 -6 
TEL 025 -362-1 101(げ） 


東京営業所 

干 101-0021 

千代田区が巧田 2-13-7 ダイニチ巧田ビル 

凸 03(3258)3841 が) 

大阪営業所 

干 564-0044 

大阪府の田巿南を田 2-6-6 

凸 06(6330) 1431㈱ 

仙台営業所 

干 984-8651 

仙台巿若林区卸の 3-1-15 

凸 022(235)8621 ㈱ 

新潟営業所 

干 950-1 295 

新漏県白根巿大字北田中 780-6 

凸 025(362) 1140 が 

高崎営業所 

干 370-0043 

群馬県高崎巿高関の 345 

凸 027(328)0501 が） 

字都宜営業所 

干 320-0838 

字都宜巿吉野 2-1-12 

凸 028(636)9411 ㈱ 

さち匡営業所 

干 461 -0028 

さち屋巿ま区東大曽根の本通 7-789-1 第一ち命ビル 

凸 052(721)6677 が） 

広島営業所 

干 731-0137 

広島巿ま 1 左南区山本 1-4-25 

凸 082(875) 郎 51㈱ 

福岡営業所 

〒引 2-0016 

福岡巿博を区博を駅南 2-4-11 シティーコート中陽 

凸 092(474)0731 ㈱ 


り q ザ=<王発拥ぶ舍巧 

干 950-1295 新漏県白根巿大ま北田中 780-6 
ホームぺージ http :// www . dainichi - net . co . jp / 
アフターサービスご相談窓 □ 凸0120 -468-1 10 
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HD -5002-04-09-10,000-1 











